MAURYCY Z GRANOWA 


nr. WODZICKI 


urodz. w Kościelnikach dnia 21 lutego 1879 r., po krótkich 
a ciężkich cierpieniach zmarł w Kapsztacie 22 marca 1940 r. 


o czym zawiadamia w smutku pogrążona 


Rodzina. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
„AETERNITAS" 


Antoniego Horaka jun., 
KRAKOW, MIKOŁAJSKAL. 14, 


Orukernia Związkowa w Krakowie. ul Mikołajska 13 


